
YECA - Vfod. 623. Serie AIN IK, Code medie da 520 a 1620 ke/g. Fund di taratura jfiO-1500 kc/a„ Onde e«rt« da 53 a IB Mc/&. Me« 

dla Frcquepu 170 kc/»* Potensa mdiaitfrfci di usei La 23 wait. Consuma 42 watt. 



















